KAROL PLOCKI 


Szef Ubiora Nachuby bylego Seuctu Rzeczypospolitej Krakow shves, 
í ( i ( í 


lat Df liczący, po dolegliwéj chorobie opatrzony śś. Sakramentami w dniu 5 Grudnia 
1854 roku zakończył życie, 


Zwłoki odprowadzone będą na Smentarz dnia 6 b. m. i r. o godzinie 3 z południa z domu 
pod Nr. 402 w Ulicy Sławkowskićj; zaś na Nabożeństwo w kościele ś. Marka w dniu 7 b. m. 
to jest we Czwartek o godzinie 10 rano odbywać się mające. Osierociale dzieci i przyjaciele 
zmarłego, Pobożaych zapraszają. 


Kraków w drukarni „Ozasu* 1864 r 


